z KOTULINSKICH 


EMILIA MORYS PION 


przeżywszy lat 54, po długiej a dolegliwej chorobie, opatrzona św. Sakramentami 
zmarła dnia 50, maja 1692 r. 


W smutku pozostały brat, dzieci i wnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół Znajomych i Szanowną Publiczność na 


wyprowadzenie zwłok we środę dnia 1. czerwca b.r. o godz. 5 po południu z domu pod l. 9 przy ul. Szezepanskie]. 


